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Extrait pour publication 

Demission 

Conceme: A.M. Concept S.A. 

Societe anonyme 
B51102 

La personne suivante a informe en date du 18/01/2017 le registre de commerce et des societes de sa demission, en sa 
qualite de : 

Personne chargee du controle des comptes 

MGI FISOGEST S.ar.l. 

Immatricule(e) sous le numero B20114 
Adresse 681, Rue de Neudorf 

2220, Luxembourg, Luxembourg 

Fonction Commissaire aux comptes 
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